70                                  Zusammengesetzte Stromkreise.
Resultierend wird somit
oder nach Einsetzen des Wertes aus Gl. 81
woraus hervorgeht: Man erhalt den' Strom «75, wenn man die bei offenem Zweig CD dort bestehende Spannung P5' in diesem Zweig bei kurzgeschlossenen Hauptklemmen wirken laBt.
Es berechnet sich  nun zunachst P5' bei offenen Klemmen CD
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Wie die letzte Gleichung zeigt, ist J die geometrische Summe aus dem bei offenen Klemmen CD bestehenden Strom J' unc dem mit dem (komplexen) Verhaltnis $6r : $ multiplizierten Stron ^5. Es ergibt sich somit die Regel zur Berechnung der Anderung des Gesamtstromes, wenn der zuvor offene Zweig eingeschaltel wird: Die Anderung des Gesamtstromes ergibt sich durch Multi plikation des Stromes des Mnzugeschalteten Zweiges mit dem Ver haltnis der Spannung an den offenen Klemmen zur Netzspannung
Anderung der Belastung. Die Leistungsgleichung erhal man durch Multiplikation der Stromgleichung mit der Netzspannung P. wobei nach der Re^el Kan. ITT S. R4- die Lftifituno- als rl^rgibt, muB die geometrische Summe der in beiden Fallen vorhandenen Span-nungen an den Hauptklemmen AB die Netzspanmmg P ergeben und an CD die Spannung P^=J^^ Besteht im ersten Fall an AB die Netzspannung P, so muB im zweiten Fall dort die Spannung Null sein, d. h. diese Punkte sind fur den zweiten Fall als wider-standslos verbunden anzusehen.
